Kerala Gazette No. 14 dated 6th April 2010 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


TENDER NOTICES 


- (1 ) 


നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50 ,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 14 ,600 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 4 -2010, 4 മണി. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 9 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - " എ ക്ലാസ്സ്. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
തിരുവനന്തപുരം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും/ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഹൗസ് 
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുളള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


( 2 ) 


No. BSC -1/ 2009 - 10/DBGL . 

4th March 2010 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala PWD Class ‘ A ’ Category for the 
following work so as to reach this office on or before the 
date specified . Tenders will be opened at 4 .30 p . m . on the 
date specified by the undersigned or other authorized 
officers. 

Sealed tenders should be sent by post only so 
as to reach the same within the prescribed date and time 
itself . 

Tender Number and Name of Work with PAC 
176 /SEBSC / 2009 - 10 . — Construction for New Fire Station 
Building at Poovampara Attingal (Balance Works) 
Rs. 97, 00 ,000 . 

EMD - Rs. 50,000. 
Cost of tender form — Rs . 14 ,600 + VAT. 

Last date and time of receipt of tender - 20 - 4-2010 
upto 4 p . m . 

Period of Completion — 9 Months. 
Class of Contractor - " A Class . 

Name of Division — Special Buildings Division , 
Thiruvananthapuram . 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office upto 1 p. m . one day before the 
tender date on application in writing and on payment of 
cost (not refundable ) either in Cash or Money Order. Only 
postal tenders will be entertained and late tenders will be 
rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 


No. BSC-1/ 2009 - 10 /DBGL . 


20th March 2010. 


Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala Public Works Department/Irrigation 
Department for the following work so as to reach this 
office on or before the date specified . Tenders will be 
opened at 4 . 30 p . m . on the date specified by the 
undersigned or other authorized officers. Tenders should 
be submitted so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for each work as mentioned below 
by Registered Post/Speed Post/Courier. Electrical works 
should be got carried out only through PWD licensed 
Electrical Contractor . The Electrical work will be 
supervised , measured , check measured and bill passed by 
the Electrical Wing of the PWD . 


Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 


Sl. 


Tender Number and Name of 

Work with PAC 


EMD 
- Rs. 


No. 


50,000 


ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക് സ് , തിരു വ ന ന്ത പുരം കേരള 
ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതാഴെപറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ 
ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ 
മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 176/എസ്. ഇ . ബി . എസ്. സി ./ 2009 - 10 - - ആറ്റിങ്ങൽ 
പൂ വ മ്പാ റ യിൽ പുതിയ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം 
പണിയുന്നതിന് ( ബാക്കി പണികൾ) രൂപ 97 ലക്ഷം. 


183 / SEBSC/ 2009- 10 - Construction of 
100 beded Hospital Block at Iranimuttom 
Alopathy Hospital- Including Electrical 

Works - Rs. 1, 65, 00 ,000 
| 184/ SEBSC / 2009 - 10 - Legal Metrology 

Construction of building for Tanker 
Lorry Calibration Unit at Kollam 
Rs. 70,00,000 
185 / SEBSC /2009 - 10 — Construction 
of new building and extension to the 
existing building atGovernment VHSS , 
Thattamala , Kollam - Rs. 45,00 ,000 


50, 000 


50,000 


| Cost of tender form - Rs. 24 ,800 + VAT for ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
Sl. No. 1, Rs. 10 , 500 + VAT for Sl. No. 2 and Rs . 6, 800 + - രൂപ 24 ,800 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 10 , 500 + വാറ്റ്, 
VAT for Sl. No. 3 . 

ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 6, 800 + വാറ്റ്. 
Last date and time of receipt of tender 

- ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
23 - 4- 2010 upto 4 p. m . for Sl . No . 1 and 28 - 4- 2010 upto 

സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 23 - 4 - 2010 , 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 
4 p. m . for Sl. Nos . 2 and 3. 

2 - നും 3 - നും 28 - 4 - 2010, 4 മണി, 
Period of Completion — 12 Months for Sl. No. 1 and 

- പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- ന് 

12 മാസം, കമനമ്പർ 2 - ന് 9 മാസം, കമ നമ്പർ 3 - ന് 
9 Months for Sl. No. 2 and 6 Months for Sl. No. 3 . 

6 മാസം. 
Classification of Contractor — ‘ A ’ Class for 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും ‘ എ ’ 
Sl. Nos. 1 and 2 and A & " B Class for Sl. No . 3 . 

ക്ളാസ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് " എ ആൻ ബി ക്ളാസ്. 
Name of Division - Buildings Division , 

- ( പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ - കമനമ്പർ 1 - ന് 
Thiruvananthapuram for Sl . No. 1 and Buildings Division , 

ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 
Kollam for Sl. Nos. 2 and 3 . 

3 - നും ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം. 
Tender documents and other particulars can be ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
tender date on application in writing and on payments of വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
cost (not refundable) either in Cash or Money Order. Only - സംബ ന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
postal tenders will be entertained and late tenders will be ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 

Office of the Superintending 

Engineer, Buildings & Local Works 
- ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ്സ് 

South Circle , 

( Sd.) 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക് സ് , തിരു വ ന ന്ത പുരം കേരള 

Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 
ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെപറയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത്/ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തി 
യുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ -- നമ്പർ 12 / 2009 - 10 . 

- 2010 മാർച്ച് 15. 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സിന്റെ കാലാ വധി അതു 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ കെട്ടിട വിഭാഗം 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ആയിരിക്കും. പി. ഡബ്യൂ . ഡി . ലൈസൻസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ 

താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയത്തും കേരള 
കോൺടാ ക്ടർ മുഖേന ഇല ക് ടി ക്ക ൽ പണികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് മേൽനോട്ടം മത്സരസ്വഭാ വ മു ള്ള ദർഘാ സു കൾ പവർ ത്തിയുടെ 
വഹിക്കുന്നതും അളവുകൾ എടുക്കുന്നതും ചെക്ക് മെഷർ പേര് ആ ലേ ഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച ക വ റു ക ളിൽ 
ചെയ്യുന്നതും ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
വകു പ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗ മാ യി രിക്കും. മുദ്രവച്ച് 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ മുഖേന 

നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 

(1) 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

1 137 / ഇഇ / 2009 - 10 - - എം . എൽ. എ . യുടെ 
രൂപ് 

പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട്- കുന്നംകുളം 
1 183/ എസ്. ഇ . ബി. എസ് . സി . 2009 - 10 

ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ 
ഐരാണിമുട്ടംഅലോപ്പതി ആശുപത്രിക്കു 

ജേർണലിസം ലാബറട്ടറിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
വേണ്ടി 100 കിടക്കകളുള്ളപുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ 

(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 7,00,000 
നിർ മ്മാ ണം - രൂപ 165 ലക്ഷം 

50, 000 

-- 138/ ഇഇ / 2009- 10 -- ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മോട്ടോർ 
2 184 / എസ് . ഇ . ബി . എ സ്. സി . / 2009 - 10 

ആക്സസിഡന്റ് പ്ലെയിം ടിബ ണൽ 
ലീഗൽ മെട്രോളജി- കൊല്ലം ടാങ്കർ ലോറി 

അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി 
കാലിബ്രേഷൻ യൂണിറ്റിനുവേണ്ടിയുള്ള 

കോടതി കെട്ടിടത്തിന് റെക്കോഡ് മുറിയും 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം - രൂപ 70 ലക്ഷം 

50 , 000 

പാപ്പർട്ടി മുറിയും നിർ മ്മി ക്ക ൽ 
185/എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി . 2009 - 10 - കൊല്ലം 

18 , 750 

(പുനർ ദർഘാസ്) -രൂപ 7,50 ,000 
തട്ടാ മല വി . എച്ച്. എസി നു വേണ്ടി 

3 139/ ഇഇ/ 2009 - 10 --- ചാവക്കാട് ജുഡീഷ്യൽ 
നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള 

മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കെട്ടിടത്തിന് സ്റ്റെയറും, 
വികസനവും പുതിയ നിർമ്മാണവും - 

സ്റ്റെയർ റൂമും നിർമ്മാണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
രൂപ 40 ലക്ഷം 

രൂപ 7, 50, 000 


( 3 ) 


17 ,500 


50 , 000 


18 , 750 


(1) 


(2) 


(3) 


ദിവസം അവധിയാകുന്നപക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


18 ,750 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

( ഒപ്പ്) 
കെട്ടിട വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


18,750 


4 140 / ഇഇ / 2009 - 10 - തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ 

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മുൻസിഫ് കോടതി 
കെട്ടിടത്തിന്റെയും റെക്കോഡ് മുറിയുടെയും 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ (പുനർ 
ദർഘാസ്) രൂപ 7,50,000 
- 141/ ഇഇ / 2009- 10 - ഇരിങ്ങാലക്കുടമുൻസിഫ് 

കോടതി കെട്ടിടത്തിന് പ്രോപ്പർട്ടി മുറിയും 
അ ഡീ ഷ ണൽ റെക്കോഡ് മുറിയും 
നിർമ്മിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) രൂപ 7,50,000 
142 / ഇഇ / 2009 - 10 - ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ് 
കോടതി കെട്ടിടത്തിന് പ്രോപ്പർട്ടി മുറിയും 
അഡീ ഷ ണൽ റെക്കോഡ് മുറിയും 
നിർമ്മിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 7, 50,000 
143/ ഇഇ/ 2009 - 10 - ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് 

കോടതി കെട്ടിടത്തിന് അഡീഷണൽ 
റെക്കോഡ് മുറിയുടെയും വാ ഹ ന 

ഷെഡിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 7,50,000 
144 / ഇഇ/ 2009 -10 - - കെ . എ . പി . - രാമവർമ്മപുരം 
ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ കോഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം 
രൂപ 15 ലക്ഷം 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


18,750 


18 ,750 


നമ്പർ ഡി. 5/ ടി .എൻ./6 / 2009- 10 . 

| 2010 മാർച്ച് 17. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലക്കാട് കെട്ടിട വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്കായി പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ അം ഗീ കൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 21- 4- 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തിയ മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


8 


37,500 


145 / ഇഇ / 2009 - 10 - കേരള കലാമണ്ഡലം - 
പഴയ ഹോസ്റ്റൽ പരിസരത്ത് ഓവർ ഫ്ളോ 
പിറ്റും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും - 
രൂപ 8 ലക്ഷം 


20, 000 


10 


146/ ഇഇ/ 2009 - 10 - ചാലക്കുടി പനംബിള്ളി 
മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 
ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിന്റെ ബാക്കി 
പ്രവർത്തികൾ -രൂപ 1.50 ലക്ഷം 


3, 750 


17 , 750 


- ദർഘാസ് പമാ ണത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1- ന് 
രൂപ 1,400 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 8 - ന് രൂപ 2, 300 + വാറ്റ്, 
കമ ന മ്പർ 10 - ന് രൂപ 400 + വാറ്റ്, മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് 
രൂപ 1,500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -8 - 4 -2010 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 
4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 2 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്- ക്രമ നമ്പർ 10 - ന് " ഡി യും 
ഉപരിയും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " സി യും അതിലുപരിയും. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ത്യശ്ശൂ ർ കെട്ടിട വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച 
ദർ ഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണി വരെ 
പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഹാജ രായുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് 
ഓഫീസ് മേധാവിയോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോതുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള 
മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 19-8 -1997 - ലെ ജി. ഒ. ( പി .) നമ്പർ 84/97 
പി . ഡബ്ല . ആന്റ് ടി. പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

രൂപ് 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
- 13 / 2009 - 10 - പാലക്കാട് ജില്ലാ കോടതി 

ഫെയർ കോപ്പി സെക്ഷനടുത്ത് ഡൈനിംഗ് 
റൂം , സ്റ്റേഷനറി റൂം, സ്റ്റെയർ കേയ്സ് 
എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - രൂപ 3,17,533 

8, 000 
- 2 14 /2009- 10 - - പാലക്കാട് എം . എ . സി. റ്റി. 

കോടതിയുടെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികളും ഓഫീസ്, ടോയ്ലറ്റ്എന്നിവ 

വലുതാക്കലും- - രൂപ 7,10, 000 
- 3 19 / 2009 - 10 - പൊൽപ്പുള്ളി വില്ലേജ് 

ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
രൂപ 13,81, 018 

34, 600 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
രൂ പ 7 0 0 + 4 % വാറ്റ് + 1 % സ സ് , ( ക മ ന മ്പ ർ 2 - ന് 
രൂപ 1, 500 + 4 % വാറ്റ്+ 1 % സെസ്, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 
രൂപ 2,100 + 4 % വാറ്റ് + 1 % സെസ്. 

- പ്രവൃത്തിയുടെ സമയപരിധി - ക്രമനമ്പർ 1- നും 2നും 
- 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 9 മാസം. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
പാലക്കാട്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 1,200 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി1- റ്റി. എൻ. 20 /2009 - 10 . 

2010 മാർച്ച് 22. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
അംഗീകൃത കരാരുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 6 - 4 - 2010 - ന് വൈകുന്നേരം 4 
മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4. 30 മണിക്ക് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
| കമ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ - അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ 
ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി ചൊവ്വ അഞ്ചരക്കണ്ടി 
കീഴല്ലൂർ മട്ടന്നൂർ റോഡ് കി . മീ. 7 / 040 
മുതൽ 8/ 000 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 6,00,000 

15 ,000 
ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി ചൊവ്വ അഞ്ചരക്കണ്ടി 
കീഴല്ലൂർ മട്ടന്നൂർ റോഡ് കി . മീ. 8 / 000 
മുതൽ 9/ 000 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പ്രവൃത്തികൾ --രൂപ 6,00,000 

15 , 000 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - 2 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ 
- താഴെ ഒപ്പിട്ടയാളുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് 1 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധ ക മാ യി രിക്കും. കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആ ഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


-- 1 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
കണ്ണൂർ. 


ble 


